Opération — Écran du haut 


Pour réussir chaque opération, vous devez vous familiariser avec la présentation de 


l'écran des opérations. 


How apply the bandage.-[4] 


Stage Score (Score du niveau) : votre score actuel. Ce nombre de points 
dépend de vos performances pendant l'opération. 


4Max (Enchaïîné / Max) le premier chiffre représente le nombre d'actions 
‘enchaînées sans commettre d'erreur. Le second chiffre indique 
lle plus élévé réussi jusqu'à présent. 


létemps restant pour l'intervention en cours. Si le 
l'opération est un échec. 


\éssage) : à certains stades importants d'une 
nie peut vous donner: des instructions 
rappel amical. Il arrive qu'une opération soit 
interrompue pendant que l'assistante décrit une procédure en détail. 
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Onération — Écran tactile 


Les opérations sont effectuées à l'aide.d'instruments adaptés 
Vous trouverez ci-dessous la description destéléments affichés 


. Indique les signes vitaux dutpatient. Si ce chiffre atteintO la partie es 


@] Plateau : les éléments à placer àlllintérieur.duipatient.vous.serontirem 
plateau. Celui-ci est généralement visibletquand l'instrument utilisé pour rer 
l'objet est sélectionné! L 

[BI Instruments chirurgicaux chaque instrument a une utilisation bien précise. 
Sélectionnez l'instrument approprié en!le touchant. 


Æ] Champ opératoire” endroit surlequel,se déroule l'intervention: Traitez la Zone 
endommagée à l'aide d'instruments chirurgicaux. 


HE] Bouton d'appel : Ilaffichage de ce-bouton signifie que votre assistante a de 
précieux conseils à vous donner. (dites «Touchl»). s 


[6] Plateau de récupération lorsque vous retirez un objet étranger du corps d'un 
patient, placez-le dans ce plateau. 

Nota utiliser trop souventun instrument finit par lé rendre temporairement indisponible. 

Plusün instrument estutilisé plus Son-icône s'assombrit ; Une fois rouge, il devient 

inutilisable. icône redevientnormale quand l'instrument est de nouveau disponible. 19 


